XXVIII. SITZUNG VOM 21. DECEMBER 1876. 


Das e. M. Herr Prof. Dr. Coust. Freih. v. Ettingshausen 
in Graz übersendet eine Abhandlung .Die fossile Flora von 
Sagor in Krain, II. Theil“ zur Aufnahme in die Denkschriften. 

Der Secretär legt ein versiegeltes Schreiben zur Wahrung 
der Priorität von Herrn Prof. Dr. E. Tan gl in Czernowitz vor. 

Das w. M. Herr Prof. Suess legt eine für die Denk¬ 
schriften bestimmte Abhandlung von Herrn Dr. A. Manzoni in 
Bologna vor, betitelt: ,,Die Bryozoen des österr.-ungar. Mioeäns“ 
II. Theil. 

Ferner legte derselbe eine von Herrn Prof. Dr. C. Do eit er 
in Graz eingesendete Abhandlung: ,.Über die Eruptivgebilde von 
Fleims nebst einigen Bemerkungen über den Bau älterer Vul¬ 
kane 1 - vor. 

Das c. M. Herr Prof. C. Claus überreicht eine Abhand¬ 
lung: ,,Beiträge zur vergleichenden Osteologie der Vertebraten“. 

An Druckschriften wurden vorgelegt: 

Akademie der Naturforscher, kais. Leopoldinisch-Caroliniseh- 
Deutsehe: Leopoldina, amtliches Organ. Heft 12. Nr. 21— 
22. Dresden, 1876; 4». 

Astronomische Nachrichten. Nr. 2112 (Bd. Sg. 24.) Kiel, 
1876; 4°. 

Comite international des Poids et Mesures: Proces-Verbaux 
des Seances de 1875—1876. Paris, 1876: 8°. 

Comptes rendus des seances deFAcademie des Sciences. Tome 
LXXXIII, Nr. 23. Paris, 1876; 4L 
Gewerbe-Verein, n.-ö.: Wochenschrift. XXXVII. Jahrgang, 
Nr. 50. Wien, 1876; 4°. 
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Ingenieur- und Architekten - Verein, österreichiscer: Zeit¬ 
schrift. XXVIII. Jahrgang, 10. & 11. Heft. Wien, 1876; 4°. 

Istituto, R., Veneto di Scienzc, Lettere ed Arti: Atti. Tomo 2°. 
Serie ö a , Disp. 8 a e 9 a . Venezia, 1875/76; S ü . 

Journal of psychological Medecine and mental Pathology by 
Lyttlcton S. Forbes Winslow. New Series. Vol. II, 
part 2. London; 8°. 

Landbote, Der steirische. 9. Jahrgang, Nr. 21—25. Graz, 
1876; 4°. 

Lese-Verein, akademischer, an der k. k. Universität und 
k, k. technischen Hochschule in Graz: IX. Jahresbericht. 
Graz, 1876; 8°. 

Martini, Ludwig Dr.: Die Anschwellungen und Verhärtungen 
der Gebärmutter sind nicht unheilbar. Augsburg, 1876 ; 8°. 

Moniteur scientifique du D teur Quesnevillc. 20 e Annee. 3 e 
Serie. Tome VI, 420 e Livraison. Paris, 1876; 8°. 

Museum of Comparative Zoölogy: Bulletin. Vol. VIII. Nrs. 11 
—16. Cambridge, 1876; 8°. 

— — — : Memoirs. Vol. VII. Nr. 9. On some Insect Defor- 
mities by Dr. Herrn. A. Hagen. Cambridge, 1876; 4°. 

Nature. Vol. XV. Nr. 372. London, 1876; 4°. 

Omboni Giovanni: Di due antichi Ghiacciaj che hanno lasciato 
le loro tracee nei Sette connnuni. Venezia, 1876; 8°. 

0n derzockingen gedaan in het physiologisch Laboratorium 
der Utrcclitschc Hoogeschool. Derde Beeks. IV. Aflevering I. 
Utrecht, 1876; 8". 

„Revue politique et litteraire*' et „Revue scientifique de la 
France et de Petranger.“ VP Annee, 2 e Serie, Nr. 25. Paris, 
1876; 4°. 

Societä degli Spettroscopisti Italiani: Memorie. Dispensa ll a . 
Palermo, 1876; 4°. 

Societe Imperiale de Medecine de Constantinople: Gazette 
medieale d’Orient. XX e Annee, Nrs. 8 & 9. Constantinople, 
1876; 4°. 

— entomologique de Belgique: Compte rendu. Serie 2, Nr. 31. 
Bruxelles, 1876; 8°. 
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Societe Linneenne du Nord de la France: Bulletin mensuel. 

Nr. 52—54. 5 e Annee, Tome III. Amiens, 1876; 12°. 
Statistics, medical and anthropological, of the Provost- 
Marshal - General’s Bureau. Vol. I & II. Washington, 
1875; 4«. 

Wiener Medizin. Wochenschrift. XXVI. Jahrgang, Nr. 50&51. 
Wien, 1876; 4°. 


Sitzb. d. mafhem.-uaturw. C). LXXIV. Kd. I. Abth. 
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